81 regolano le vitl 22 (fig, 4) indi 7 e 8 (fig, 8) fino ad ofttnani 
un «egnal« massima 

Si passa ©m a tarana mu 1400 kHz: si regola rose*I(atone bu tala 
frequenza a si sposta find ice sul punto 1400 (fig, 2) della sea I a. 

Si regolano success I vamente I compensator! n, 24 (fig, 4) indi 
c 10 (fig. fi) sifyq ad aitenere un segnale massimo. 



Si ripetono le operation! rltoccands le viti 22-7*8 ed 1 compensa¬ 
tor! 24-9-10, sy 500 kHz, rispettivamente 1400 kHz, trno ad ottenere 
un segnafe maasimo in variable, Lo specchietto qui sotto riportato rias- 
suifie le operazEoni da eseguirei: 


TABELLA-PRONTUARIO PER LA TARATURA DEL RICEVI- 

TORE TELEFUN KEN Mod, T. 510 


Campo 

Frequenza 

Gradi 

oscll- 

latore 

Viti Sirufer 
risp. comp, 
da regular© 

Os i6 rvazfonl 

MM, F. 

480 Kc. 


41 -42 

Oscillator© fm masse e 
grlglEa WE 19 

1 m. F, 

469 Kc, 


27-28 

Oscillators fra massa e 
grig Ira WE 20 

Q, M. 

580 Kc, 


22-7-8 

Oscillator© fra presa an¬ 
tenna a terra 

O. M. 

1400 Kc. 

’ 

24.9.IO 

Oscillator© fra pres a an¬ 
tenna e terra 














